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BIALIKIEWIU 


najukochańszy mąż, ojciec, dziadziu i brat 


przeżywszy lat 73, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 10 lutego 1961 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi we wtorek dnia 14 bm.o godz. 13-tej, 
o czym zawiadamiają w głębokim smutku pogrążeni: 


żona, dzieci, wnuki, siostra i rodzina. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 14 bm. o godz. 830 w kościele 
parafialnym św. Anny. 
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